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1° voto WŁADYSŁAWOWA SCHMIDTOWA 


żona b. dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej i prof. Uniw. Jagiell. 
zmarła w Panu, opatrzona św. Sakramentami, dnia 17 kwietnia 1940 r. o godzinie 21, 


przeżywszy lat 76. 


Ciezkim bólem dotknięta rodzina: mąż, dzieci, wnuki i prawnuczka zapraszają Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, 
który odbędzie się w sobotę dnia 20 kwietnia b. r. o godzinie 10 rano z kościoła Najśw. Salwatora na cmentarz 
zwierzyniecki. 


"NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione będzie w poniedziałek dnia 22 kwietnia b. r. w kościele SS. Sercanek przy ul. Garncarskiej o godz. 8 rano. 


zaktao CONCORDIA" 
zza JANA WOLNEGO 
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